Dnia 24 stycznia 1971 roku zmarła 


Dr KAMILA SI 


PROFESOR ZWYCZAJNY AKADEMII GORNICZO- 
HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE 


B. DZIEKAN WYDZIAŁU GEOLOGICZNO -POSZUKIWAWCZEGO 

AGH, CZŁONEK KOMITETU NAUK GEOLOGICZNYCH PAN, 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ ZARZĄDU 

GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO, 

ODZNACZONA KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI. 


pa DE A | PRETO = W Zmarłej traci Uczelnia wybitnego profesora, naukowca, peda- 
| goga i oddanego przyjaciela młodzieży, zasłużonego dla rozwoju 


Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. 


POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ WE CZWARTEK DNIA 28 STYCZNIA 
Ż* 4971 R. O GODZINIE 11-TEJ NA CMENTARZU RAKOWICKIM. 
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R | A TOT AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
D, Z, 1262/71 - M-6 (879) -+30 DYREKTOR INSTYTUTU MINERALOGII 


I ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH AGH 


